- STANISŁAW ŚMIETANA 


Doktor wszech nauk lekarskich, starszy lekarz c. k. obrony kraj. 


przeżywszy lat 30, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 3 Lutego 1590 r. 


W smutku pozostała matka wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie we Środę dnia 5-go b. m. o godzinie 3 popołudniu 


z domu OO. Augustyanów na Kaźmierzu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


| Qzcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


